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Основанная в 1971, компания Нореііпк (бывшая 
Микі-5егѵісе Сепіегз о! ІЯогіЬ апсі Еазі Кіп§ Соипіу) 
обслужтвает бездомные и малоимущие семьи, детей, 
пожилых и инвалидов. Являясь самым крупным 
частным без-прибыльным агенством по оказанию 
помощи людям на Западном побережье, Нореііпк 
предлагает ряд услуг для защиты бездомных и 
способствует улучшению жизненного уровня, 
помогая семьям выбраться из кризиса и встать снова 
на ноги. Мы также анализируем проблемы бедных, 
голодных и бездомных; систематически работаем над 
тем, чтобы покончить с бедностью и спсобствовать 
улучшению жизненного уровня наших клиентов. 

Главная опора Нореііпк — его шесть Центров по 
Оказанию Скорой помощи, расположенных в 
Веііеѵие, КігкІапфКесітопсІ, МогіЬіЬоге, 5по-Ѵа11еу 
и ЗЬогеІіпе. Каждый центр управляет несколькими 
фудбанками , а также другими программами и 
услугами Нореііпк. Другие учреждения Нореііпк 
включают Етег§епсу Ратііу ЗЬеІІег, расположенный 
в Кептоге, комплексы ТгапзШопаІ Ноизіп§, 
расположенные в Веііеѵие и Кебтопсі, а также Абеііе 
Махѵѵеііе СЬіМ Саге Сепіег в Веііеѵие. 

Нореііпк работает эффективно за счет небольших 
затрат: семь процентов нашего бюджета составляют 
административные затраты, остальные 93% бюджета 
идет прямо на помощь семьям в кризисной ситуации 
и бездомным. 

По вопросам звоните Нореііпк Тгашрогіаііоп: 

( 425 ) 943-6789 

За информацией обращаться: Нореііпк 
Асітіпізігаііоп ( 425 ) 869-6000 

16225 ИЕ 87 ,ь 5і.,5иі1е А-1 
Р.О. В ох 3577 
Кебтопгі ѴѴА 98073-3577 
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ТгапброгГагіоп (ог 
Месіісаісі гесіріепі’5 



Получаете ли Вы Месіісаісі? 

У Вас проблемы с поездкой на прием к врачу? 
Мы можем Вам помочь. 


Нореііпк'5 

Агенты по организации 
поездок на приемы к врачу. 




Кто имеет право на данные 
услуги? 

Вы имеете право на предоставление Вам 
транспорта если: 

. У Вас есть карта Месіісаі Аззізіапсе ГО 
(МАГО), оплачивающие Ваши 
медицинские расходы 
. У Вас нет другой возможности попасть 
на прием к врачу. 

Если Вы имеете право на наши услуги, мы 
предоставим Вам их бесплатно. Вы имеете 
право взять с собой Ваш обслуживающий 
персонал, если у Вас таковой имеется. 
Проездные на автобус, купоны на бензин, 
выплаты за милю. 

Какие услуги 
предоставляются 
бесплатно? 

Транспорт на поездку к семейному, зубному 
врачу, в госпиталь, в скорую помощь, к 
психиатору, на диализ. 

Как быть, если 
необходимый мне 
специалист находится за 
пределами моего штата? 

Если необходимый Вам специалист находится 
за пределами Вашего штата, мы предоставим 
Вам транспорт для поездки к нему, при 
обязятельном наличии направления от 
Вашего семейного врача. 

Такая поездка должна быть одобрена Б5Н5. 


Какой будет мне 
предоставлен транспорт? 

Когда Вы делаете заказ, мы определяем 
наиболее подходящий для Вас вид 
транспорта, найдем наиболее дешевый 
способ осуществления Ваших нужд и 
организуем транспорт через одного из наших 
контракторов. Наиболее распространенными 
услугами являются: проездные на автобус, 
купоны на бензин, выплаты компенсации за 
мили, автобусы для пасажиров в инвалидных 
колясках. 


Как я могу заказать себе 
транспорт? 

Для того, чтобы сделать заказ необходимо 
позвонить к нам хотя бы за два дня до 
поездки. Мы работаем с 8-4 с Понедельника 
по Пятницу. Если Вы хотите отменить 
поездку, пожалуйста, сделайте это хотя бы за 
два часа до поездки. Наш центр открыт 24 
часа 7 дней в неделю. Время прибытия 
транспорта, заказанного на срочные поездки, 
устанавливается по мере возможности его 
прибытия на место. 

В выходные дни и по вечерам, транспорт 
предоставляется для поездки из больницы 
домой и для переездов, не связанных с риском 
для жизни клиента, требующих специальной 
транспортировки на машине скорой 
помощи. 


Когда мне нужно быть 
готовым к поездке? 

Когда Вы звоните и делаете заказ , мы Вам 
сообщаем время, когда Вам необходимо 
быть готовым. Для совместных поездок с 
другими клентами, Вам необходимо быть 
готовым немного раньше назначенного 
времени. Помните, что непогода и пробки на 
дорогах могут задержать прибытие Вашего 
транспорта. 

Какую информацию мне 
необходимо будет 
предоставить? 

Пожалуйста, будьте готовы дать следующую 
информацию: 

1) Номер Вашего Мебісаісі 

2) Полный адрес, откуда Вас 
необходимо забрать 

3) Полный адрес и телефон и имя врача 

4) Точная дата и время поездки 

5) Причина встречи с врачом. 

6) Время возврата домой. 

Какой номер телефона? 

Если Вы живете в округе Кіп§ Соипіу, 
звоните: 

1 - 800 - 923-7433 

Телефон для глухонемых клиентов: 

1 - 800 - 246-1646 

Клиентам, не говорящим по-английски , 
предоставляется переводчик. 










